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Antrag 

der Abgeordneten Frau Griesinger, Katzer, Struve, 
Stücklen, Windelen, Dr. Wörner und der Fraktion der 

CDU/CSU 

nach Artikel 67 des Grundgesetzes 


Der Bundestag wolle beschließen: 

Der Bundestag spricht Bundeskanzler Willy Brandt das Miß- 
trauen aus und wählt als seinen Nachfolger den Abgeordneten 
Dr. Rainer Barzel zum Bundeskanzler der Bundesrepublik 
Deutschland. Der Bundespräsident wird ersucht, Bundeskanzler 
Willy Brandt zu entlassen. 


Bonn, den 24. April 1972 


Frau Griesinger 
katzer 
Struve 
Stücklen 
Windelen 
Dr. Wörner 
Stüdden und Fraktion 
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